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С7 К50-6-10 В 

С18 К73-17-250 В+=5% 


Модуль АЗб 


В6—В12, 
818, ЮЗ, С1-4-0,125=5% 
214, В16 МЛТ-0,5=5% 


Модуль А$7 


ЕТ1 Линия задержки УЛЗ-64-4 
Модуль А$8 


В24, 26, С1-4-0,125+2% 
ВИ, В2, В8, 616, К27 











Ю31-В33, В35, №36 С1-4-0,25—5% 
С2 К10-7В-М75=5% 

С8 К73-17-63В 

С21, С22 К50-6-1-16 — неполярный 
ЕТ! Линия зздержки ЛЗЯ, 0,33/1000 


Модули А$9—А $11 


В6—В8, К17 С1-4-0,125+5% 
В13 МЛТ-0,5 +5% 
С4, С5 К10-7\В+5% 
С2, СЗ К53-13А; К12 С5-37-5% 
| 
| 


БЛОК ПИТАНИЯ А? 


С4 К50-6-15 В 
Сб К50-6-100 В 
С2 К50-26-63'В 
СЗ, С5 К50-20-350 В 


„одуль. АР! 
В5, Ю12 С4-0 ЕЗч, 
©13-С1-4-05+2% 
С2 К50-6-6\ 
С1 К50-6-1С 


БЛОК УПРАЕЛЕНИЯ А4 











628 С1-4-0,125=5% 
кривая Б 
кривая В 


Е22, Ю26, 1, 
В25 СПЗ-В 
В32 СПЗ-8 


БЛОК м 


< з с8 9 К50-12-12 В 


БЛОК [СВЕ НИЯ А43 


В 
С2, С4, С, [8 К73-17-250 В 
В1, К!4 <П2А—50 М 
24’ В7, В, 11, ЕМУ, В18, В19, В24, К27 СПЗ — 27 Г 
В16, 65-3 
В32—ЕВ34 С1З-29а 


Блок АН ФОРМАТОРА А12 
С2 БМТ-2-63) В 


С1, СЗ К73-17-630 В 
Т1 Трансформатор ТС250—2М. 

















БЛОК РАЗВЕРТОК АЗ 


С4 К73-17-630 В 

С2 К15-5-Н20-6,3 кВ 

СЗ К15-5-Н20-3 кВ 

С18 К-15-5-Н20-1,6 кВ 

С21, СЗ1 К73-9-630 В 

СЗ6 К-73-13-10 кВ 

С34 К73-17-63 В 

С9 С11 К73-17-160 В 

С20, К73-17-250 В 

С16, С23 К73-17-400 В 
С12 — С14, С17, С22 К78-2-1000 В=10% 
С6 — С8 К78-2-1000 В=5% 

11, 7 дроссель ДПМ2-2 

[8 РЛС-1 

[,5, [12 Дроссель ДПЗ-0,3 

19 подстрочник М1500 НМЗ-2 
ПТ-3,5-1,2-13 

Т1 Трансформатор ТВС-90 ПЦ-11 
АК5 Ю25 ТВО-1-20% 


Модуль АК1 


м 


© ‘к -7-250- 001 мкФ+2% 


С14, С16, СЗ, К50-6-15 В 
С2, С12, С22 К73-17-63 В 
С4 К73-17-400 В 

Модуль АК? 

В6, В7, В34 МЛТ+54%$ 
С9 К50-6-25 В 

С16 К50-6-50 В 

С11, С12, С6—С8 К73-17-63 В 
С1-К73-17-250 В 

С2, СЗ-К73-17-630 В 
Модуль АКЗ 
С1К73-17-400 В 

С7 К15-5-Н20-1,6 кВ 

С5 К73-17-250 В 

Модуль АР4 


Т1 трансформатор ТК-1 
[1 регулятор фазы РФ-1 


Аб Система отклоняющая 
осС-90-38ПЦ12 
А14 Регулятор сведения 


РС-90-3 





Модуль А$3 — 


С1, 3, С4 К50-6-16 В 
С2 К50-6-6 В 
С6 К50-6-25 В 


Модуль А$4 
С8, С13 К10-7 В-М47= 54% 
Модуль А$5 


ВЗ, В6 С1-4-0,125+2% 

В9, ЕТ, ВЗЗ, ВЗ7 С1-4-5% 
С1, С4 К53-19А-16В 

С6 К53-19 А 

С2, К50-6-15 В 

С7 К50-6-10 В 

С18 К73-17-250 В-+=5% 


Модуль А$6 


В6—К12, 
В18, ВЗ1, С1-4-0,125=5% 
В14, В16 МЛТ-0,5=54ф 


Модуль А$7 
ЕТ1 Линия задержки УЛЗ-64-4 


Модуль А$8 


К24, В26, С1-4-0,125=2% 
В1, 2, В8, Е16, К27 





^Аодуль АРЛ 


В5, 612 С4-0,125=2% 
В13-С1-4-05+2% 
С2 К50-6-6} ^ 

С1 К50-6-1С4 










БЛОК УПРАЁЛЕНИЯ А4 


‚ 28 С1-4-0,125+5% 
кривая Б 
кривая В 


К22, К26, 1 
К25 СПЗ-В 
В32 СПЗ-8 


БЛОК СВП- 
| 
С, С4, С8 49 К50-12-12 В 


БЛОК ' СВЕДЕНИЯ А1З 


С1, 11, С7 КО-6-16 В 

С9 К-73-17-63 В 

С2, С4, Сб, [8 К73-17-250 В 

ВИ, 614 СП—50 М 

В4, БТ, В9, 311, ВАТ, 18, В19, К24, 27 СПЗ — 27 Г 
В16, С5-37 
В32—Е34 СЙЗ-29а 

БЛОК ТРАНЕФОРМАТОРА А12 


С2 БМТ-2-630 В 
С1, СЗ К73-\7-630 В 
Т1 Трансформатор ТС250—2М. 


| Примечания 


| 








Модуль А 


ао 


= тя 
С9 К71-7-250-0,01 мкФ =2% 


С14, С16, СЗ, К50-6-15 В 
С2, С12, С22 К73-17-63 В 
С4 К7З-17-400 В 

Модуль АК? 

В6, В7, К34 МЛТ+5% 
С9 К50-6-25 В 

С16 К50-6-50 В 

С11, С12, С6—С8 К73-17-63 В 
С1-К73-17-250 В 

С2, СЗ-К73-17-630 В 
Модуль АКЗ 
С1К73-17-400 В 

С7 К15-5-Н20-1,6 кВ 

С5 К73-17-250 В 
Модуль АР4 


Т1! трансформатор ТК-1 
[1 регулятор фазы РФ-1 


Аб Система отклоняющая 
оС-90-38ПЦ12 
А14 Регулятор сведения 


РС-90-3 


1 Осцилограммы (циф’ зы в окружности на обеих сторонах схемы) соот- 
‚ ветствую\» зелзвьизио! чому испытательному сигналу цветных полос. 
2 Напряжения, указань ме на схеме, измерены высокоомным вольтмет- 


ром при приеме сигн, ала цветных полос. 
] 


3 Завод-изготовитель { оставляет за собой право внесения изменений в 
схему и конструкцик! ‚ телевизора, не ухудшающих качества изображе- 


ния и звука. 


1 


Август, з. 771-56 000. 


соо ды обновив 








| Модуль АК1 








” в обе , 
0,125=2% С9 К71-7-250-0,01 мкФ-2% о миа 
=2% С14, С16, СЗ, К50-6-15 В з 6 [1 
С2, С12, С22 К73-17-63 В 7 СЕТЬ 5074 2208 па ХМ [221 И 
С4 К73-17-400 В — а! @ (| \ Г] Го 
р . НИ. < 
Модуль АВ? ы ри А9 о ) 
ПЕНИЯ А4 С 1% я |7 
Кб, В7, 634 МЛТ=5% }' 8 “т | Ра 
‚ 28 С1-4-0,125+5% С9 К50-6-25 В | , 







АИ УнЕвЕВЕТ, 















1, В17, В18, В19, В24, Е27 СПЗ — 27 Г 


‚ кривая Б С16 К50-6-50 В { 
‚ кривая В С11, С12, С6—С8 К73-17-63 В ) ха видсо стоны 
С1-К73-17-250 В | ВетАе" 
С2, СЗ-К7З-17-630 В | 
| ь т 
К50-12-12 В п | } У р 
С1К73-17-400 В т \ 
С7 К15-5-Н20-1,6 кВ 1 1 
[ИЯ А13 С5 К73-17-250 В :93 } 
|! 
-6-16 В Модуль АР4 ) } 
В 
К73-17-250 В Т1 трансформатор ТК-1 ] 
50 М Г1 регулятор. фазы РФ-1 } 
| 


-29а Аб Система отклоняющая 


‚ОРМАТОРА А12 ОС-90-38ПЦ12 





} А14 Регулятор сведения 
530 В 
тор ТС250—2М. 


РС-90-3 


Лримечания 


окружности на обеих сторонах схемы) соот- 
у испытательному сигналу цветных полос. 

на схеме, измерены высокоомным вольтмет- 
цветных полос. 

вляет за собой право внесения изменений в 
евизора, не ухудшающих качества изображе- 


-17-63 В 






















СЕТЬ 50/ц. 2208 







|< 
(] ( т п] л-выкл" . 
А9 \_ 7 24! 3/Д-38Е-80 
у 6 ф й $82 [у ы КОЖУХ 









АИ И 
4А | | ‚ 





842 
[276 
-2500 


“ 
7] х! 
Г УВЕ 





С! 4мк 


БЛОК ПИТА, я 61-15 







ПЕРЕМЫЧКА: ММ-045 





© жив 
[14.8...49. 
<) 











[4 $2 
20лк 


+: 










с 1-4. 
ю бык 













(ТАБИЛИЗАТОР [58 
17...228 


У74- 
КТ837У 
































































БЛОК ТРАНСФОРМАТОРА БТ-{1-1 о’ ‹ . УРН | 20 
| > р 
| 49 дак 
Е 422 Г > 
— иг1З | (212 | 
АРЕР] | | 
23| хе (А) |, р. 
^ хь | 
к: ‘ 
| 
ЭКРАН | Я ВЕ 
‘2152. : ; 
ме | соо" идеяжЕния имны 
| ®| 107НОСИТЕЛЬНО КОНТАКТА 3 МОДУЛЯ 
О ъ 5.139.023 
| | х5 ы 
6.450.273 
ЗЕЕ я . 2.087.267 











СЕТЬ 50/4. 2208 


У жи УЕ [5] 24° „Кл-выкл" 


х2 
А9 В р | т [9 [2 хе" м ГРЕЕ: зы 7 ВА! 3[Д-ЗВЕ-В0 

















5—2 
о > т 
4А | | 4А ' 6 А2 
ЩЕ 
] ] я Й -2500 
| с 4нк `. 
7 УТ ТЕТ] 
= - [А2| БЛОК литая 60-15 
25 7 
\ 15 Н 
ХА видсо стееоны { {7./ 
т Я БАБИЛИЗАТОР 128 







ПЕРЕМЫЧКА: ММ-045 








==; Ут! 
5 АТ8З1У 

















АЕ 
-/0в (1, 
18| 8 [ев РН ы ТАБИЛИЗАТОР 156 
Й 17...228 
ма |4 8 


Ут4. р 
^7837 тб 




























5.087. 422 ЕО 





[33] КОРПУС | 222 
о -  200к, 
— В] 42 | 
| 220к\ 
И 48 
| ‚| ГАР 
БЛОК ТРАНСФОРМАТОРА БТ-ИЬЯ о Е г. 
хз УТ3 
ше 720951 
-4158 
ВЫ | 
| 


- | 
3 | 4 (47) |, 
д ВЕР а отА5 


1 2765-2 


и212 * 
27 
47 1 
2 
а 
| (5 
42345 <> 
АН 7 НАПРЯЖЕНИЯ ИРЗАНЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО КОНТАКТА 3 МОДУЛЯ 
ФФФе 5.139.023, 
х5 ы 














ПРУЖИНА 


2.087.267 





ие 


оля 


мадлвы Иа, СУМИ Ире 29 МОЧЬ АА Е ЖОННОр О СИгЫЕя 





_ 7103375 т 
ОКЕ 

| тн ры А 
юЮ = = 5 ез\ 


6,2в 12в 5..7в 1,6в 


ос ооос 


3,5в 






НИЯ БЛОКА | : 
> ДА модуль УЭНЧ (9М1-3) МОДУЛЬ КОРРЕКЦИИ (МЗ-4-1) 


7103075 
МЗ-4-1 








